し P-S 7000 


お誌びと訂正 


本製品の取扱説明書に W 下の誤記がありました。お話びして訂正いたしまず。 


記載箇所 

誤 

正 

「使いちガイド」 3 ページ 

図中の C-PGI の説明 

9600 X 600 か i 相当 

9000 X 600 か i 相当 

「使いちガイド」 109 ページ 
「ユーザーズガイド」 448 ページ 

環境基本仕様の消費電力 

カラー巧刷時：平ち) 537 W 

カラー巧刷時：平ち)目 43 W 

モノク□印刷時：平均目 28W 

モノク□印刷時：平均 491W 

「使いちガイド」 112 ページ 
「ユーザーズガイド」 451 ぺージ 

電気関係の消費電力 

カラー巧刷時：平ち) 537 W 

カラー巧刷時：平ち)目 43 W 

モノク□印刷時：平ち)目 28W 

モノク□印刷時：平均 491W 

待機時： 1 27W 

待機時： 1 28W 



* 410521800 * 


◎ セイコ—ェプソ ン巧式舍社 2005 
Printed in XXXXX 05.xx-xx xxx 






















































